
  
    جدول المحتويات


    
      	
        الغلاف
      

      	
        التفريغ
      

    

  

  مقاطع المجالس الفقهية

  هل طول الاظافر يمنع من صحة الغسل الواجب؟ من فتاوى المجلس الفقهي82

  محمد هشام طاهري


  
  يقول السائل هل طول الاظافر يمنع من صحة الغسل الواجب؟ طول الاظافر لا يمنع من صحة الغسل الواجب الصحيح من اقوال اهل العلم لا يمنع من صحة الغسل الواجب على الصحيح من اقوال اهل العلم الا اذا كان الظفر
  -
    
      00:00:00
    
  



  وتحت الظفر اوساخ واشياء يمنع من ايصال الظفر الى منبت الظفر. فهنا اختلف فيه الفقهاء والصحيح من اقوال اهل العلم انه اذا كان ظاهرا فانه يمنع واذا لم يكن ظاهرا فانه لا يمنع
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